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(45-46) (47-48) (50-51) (56-57) (58-60) 
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TOTAL FINFISH TOTAL SHELLFISH TOTAL OTHER 
(61-62) (63-67) (72-75) (76-80) 
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RIG TOTAL FINFISH TOTAL CRUSTACEANS TOTAL SHELLFISH TOTAL OTHER 
(61-62) (63-67) (68-71) (72-75) (76-80) 


- oe 
er 


OBSERVATIONS 


R/V_DAN MOORE SPECIES LIST 


=» 


STA. NO. Z9G3/ DATE JAW 20 1986 


SURFACE 


Lb / 
£& if 3 : 


tor, catco wr. 4/975 aR 
SAMPLE WT. YY RAISING FACTOR 


i oC | | i: i es 2 
SPECIES or | NUMBER | (pds) 
Ih 


NC 
oe =. en Ee A 
Lepncdesse Lou Vhasuee VE | $37 | AT | B9b 
eel Psst 


X Wet 


y 
s) 


x 
ge 
[= 
if 
ho 
, 
ed 


a 
~ 


c 


ALL Se EAP 4 tL vec sO 4, —s {4 ° / 
Perth oan ; aaa 


N 
R 


| 
Fl 
N 


a 7 
=~ 


(a 
eC 


ASteruseder 


HM 
iH 


BIOLOGISTS #HEH TY 


x” 
~~ P 


tOr. We | 


AYAL. 


_—— 


= i, 


REMARKS 


pe 
ry 


6 = / 7 


| 


a OS of a t-¢ f 


eae ree 


ea —s 


i Ne A ee eee de Oe 
Pa A. aie ee ana ee 


Digitized by the Internet Archive 
in 2017 with funding from 
IMLS LG-70-15-0138-15 


https://archive.org/details/danmoore293100unse 


_CCLLENGTH - FREQUENCY DISTRIBUTI! 


TATION: 


OCALITY: 


Oe 


_* 
° 
7 
vyaPe a _ 


